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Rosentipps zur Pflege von Gärtner 
Norbert Seeger aus Leipzig: 
Expertenrat für gesunde Rosen 


Mit der richtigen Pflege der Rosen gelingt die 
Rosenzucht. Norbert Seeger gibt Ihnen wichtige 
Pflegetipps für die faszinierenden Pflanzen. 


Norbert Seeger aus Leipzig ist ein erfahrener Gärtner, der seit vielen 


Jahren Rosen züchtet und pflegt. In diesem Artikel teilt er seine besten 
Rosentipps zur Pflege von Rosen. Seeger betont, dass die Pflege von Rosen 


nicht schwierig sein muss, wenn man einige grundlegende Dinge beachtet. 


Eine der wichtigsten Maßnahmen bei der Rosenaufzucht ist die Wahl 
des richtigen Standorts. Rosen lieben Sonne und benötigen 
mindestens sechs Stunden direktes Sonnenlicht pro Tag. Der Boden 
sollte nährstoffreich und gut durchlässig sein, damit überschüssiges 
Wasser abfließen kann. Gärtner Norbert Seeger empfiehlt 
außerdem, regelmäßig zu gießen und zu düngen, um gesunde und 
kräftige Pflanzen zu erhalten. 


Eine weitere wichtige Maßnahme zur Pflege von Rosen ist der 
richtige Rückschnitt. Dies sollte im Frühjahr erfolgen, wenn die 
ersten Knospen sprießen. Dabei sollten alle alten und kranken 
Triebe entfernt werden, um Platz für neue Triebe zu schaffen. 
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Gärtner Seeger gibt außerdem Tipps zur Schädlingsbekämpfung und 


zum Schutz der Rosen vor Frost. 


Grundlagen der Rosenpflege 


Rosen sind eine der beliebtesten Blumenarten und erfreuen sich 
großer Beliebtheit in Gärten und auf Balkonen. Gärtner Norbert 
Seeger aus Leipzig gibt wertvolle Tipps zur Pflege von Rosen. In 


diesem Abschnitt werden die Grundlagen der Rosenpflege 
behandelt. 


Standortwahl und Bodenbeschaffenheit 


Die Wahl des richtigen Standorts ist entscheidend für das Wachstum 
und die Gesundheit der Rosen. Rosen benötigen viel Sonne und 
Licht, um zu gedeihen. Ein Standort mit mindestens sechs Stunden 
Sonnenlicht pro Tag ist ideal. Darüber hinaus sollte der Boden locker 
und nährstoffreich sein. Ein pH-Wert zwischen 6 und 7 ist für Rosen 
immer optimal. Bei schwerem Lehmboden kann Sand oder Kompost 
hinzugefügt werden, um die Bodenbeschaffenheit zu verbessern. 
Eine gute Drainage ist ebenfalls wichtig, um Staunässe zu 


vermeiden. 


Pflanzung und erste Schritte 


Bei der Pflanzung von Rosen sollte der Wurzelballen gut gewässert 
werden. Anschließend sollte die Veredelungsstelle etwa fünf 
Zentimeter unter der Erdoberfläche liegen. Rosen können sowohl in 
Beeten als auch in Töpfen gepflanzt werden. Bei der Pflanzung in 
Töpfen sollte darauf geachtet werden, dass der Topf groß genug ist, 
um die Wurzeln aufzunehmen. Nach der Pflanzung sollten die Rosen 


regelmäßig gegossen werden, um das Wurzelwachstum zu fördern. 


Insgesamt ist die Pflege von Rosen nicht schwierig, erfordert jedoch 
ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Mit den richtigen 
Grundlagen und ein wenig Geduld können Rosen zu einer 


wunderschönen Ergänzung für jeden Garten werden. 


Pflege und Erhaltung 


Rosen sind eine der beliebtesten Blumen im Garten. Gärtner Norbert 


Seeger aus Leipzig gibt Tipps zur Pflege und Erhaltung von Rosen. 
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